arbe  1 ci  ia  vid  Eölrgiirv  2Q/7  - 2D/G  1>'46. 


Utgånranunkt  för  aibetena. 

Av  öt jomvittnen  angiven  nedslögoplats  var  tydligt  märkt  av  upp- 
lastad viicc  och  upptryckta  näckrosrötter,  de  senare  av  en  hand- 
leds tjocklek  oa.it  lidande  i stort  oett  i en  halvcirkel. 

Efter  2 ot  ögcnvit  aians  utsago  kunde  nedc lagsilktnin.  ;cm  bestun- 
- v\n  till  omlirin^  1000  villat  även  stämde  vil  nod  ned clagsplat seno 
utseende.  ligt  mindre  äcripass  dock  Barmoliliast. 

ITeu cl agsvinkeln  angavs  till  a kring  45»  sv  något  brantare. 

Hed  ledning  av  lämnade  ugn  ifter  n n ansogc  rycket  troligt  att 
ett  nedslag  ägt  rum. 


Sax-nnfattnin/:  av  utförda  arbeten  a n. 

Tfcder  tide&  20/7_-_22/Z  utfördes  pror  med  jorde  änder  enligt  ett 
linjärt  system,  så  att  på  v rje  kvadratmeter  inom  guncciQökt  an- 
rude  togs  2 d 3 prov.  (Jfr  Bilaga  1 och  2). 

Sammlagt  torde  antalet  prov  uppgå  till  omkring  35000* 

TIetoden  gav  negativt  resultat*  Dock  kunde  antagas  att  inga  fore- 
ll - v större  dimensioner  furmos  i avlagring  rma  ovan  fast  botten 
och  förmodligen  icke  oå  botten  (svårt  att  skilja  från  sten) . 
lllgpa  prov  utfördes  även  ned  elektrisk  min oökningeapparatur » Pro- 
ven gåvo  icke  xjOBiiiva  resultat* 

Hon  troll  av  ev  olje  fläckar  på  vattnet  utföides  även*  C ad  ana  före- 
funnos  dock  ickB* 

Ett  par  bot  tonprofil  or  uppgjorde  5 bilaga.  3-4» 


TJndor  t_iden  jPZ7-.“  kar  söining  utfört 0 och  prov  gjorts  red 
dika  elektrisk  otrl*  Ull  förfogande  ställd  projeökapparatur 
uiiler  ledning  av  ingenjör  Levatmc,  KA FS  visado  sig;  v:ira  föga  käras— 
lig  på  de  djup,  som  här  1 runde  ifrågakerana*  En  aakonetruor.  d uolii— 
let  ning  sappaxat  från  Boliden  visade  oig  däremot  £e  cycket  goda 
utdog  vid  försök  och  den  användes  därför  i fortsättning-,  n,  var- 
vid område  enligt  bilaga  5 gxncmeöktB*  Härvid  utprihmdoc  ett  an- 
tal i-sicctäfrta  punkter,  bilaga  C,  av  vilka  dede  inge»  ned  c äh..  ri- 
ket kunde  sägns  representera  netallf ören.1  • Apna r.turcn  handhade c 
av  s ccialistcr  nämligen  dr  HalmQviot  jämte  en  vorlsaästare  båda 
anställda  vid  Bolidens  gruvbolag* 

För  att  åskådliggöra  app ariturens  känslighet  lrr  bilngfcs  dels  en 


